WŁADYSŁAW KAZIMIERZ Rogala JEZIERSKI 


urzędnik firmy L. Zieleniewski w Krakowie, 


urodzony w r. 1863., po długiej i dolegliwej chorobie, zasnął w Panu dnia 31. lipca 1897 r. 0 godz. /. rano, 


opatrzony SS. Sakramentami. 


| e © + mmm © 


W nieutulonym żalu pozostała żona, rodzice i rodzeństwo zapraszają Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na pogrzeb, który odbędzie się w poniedziałek dnia 2. sierpnia b. r. o godzinie 4. popo- 


łudniu z domu przy ulicy św. Filipa 1. 2, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi sig we wtorek dnia 3. sierpnia o godzinie 10, rano w kościele OO. Reformatów. 
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